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Colocasia heterochroma H. Liet Z. X. Wei, sp. nov. 


Haec species C.  fallacii Schott 
videtur proxima, a qua differt folio 
heterochromo, supra viride inter costa 
atroviride vel atropurpureo,  spathae 
tubo cylindrico 2.5—3 cm longo et 1— 
1.7 cm amplo, in medio leviter 
constricto; floribus masculis 10— 
12-andris; floribus masculis sterilibus 
absentibus; ovarii stigmate sessili, 
depresso-discoideo differt. 


Herba lithophila; cormus parvus : 


hemisphericus vel obovoideus, viridulus 
vel flavescens c. 1.5 cm diam, stolones 
plures 5— 10 cm longas et 3 mm crassas 
erectos vel repentes emittens; internodia 
5— 10 mm longa cylindrica tuberibus 
ovoideis 5— 10 mm longis ex axillis 
ortis. Folia 4— 5: petiolus viridulus 
teres 17— 30 cm longus. striis tr— 
ansversis purpureis tenuibus subtilis 
ornatus; lamina peltata ovato—cordata 
membranacea, ad 12 cm longa 10 cm 
lata supra viridis inter costa atroviridis 
vel atropurpurea, subtus pale viri— 
dula. Pedunculi 1— 2, quam petioli 
multo breviores cylindrici, virides 4—7 
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cm longi; spathae tubus convolutus virescens 3 cm longus 1.7 cm amplus, in medio constrictus; lamina 
elongato-lanceolata, supra tubum flava, superiore violacea, basi attenuata apice longe acuminata ad 
10.5 cm longa 2.7 cm lata, erecta, patens haud reflexa. Spadicis inflorescentia feminea flavida conica 1 
cm longa basin 4 mm diam, densiflora, apice acuminata, dimidium tubi inferioris aequans; 
inflorescentia mascula flavida cylindrica 1.3 cm longa et 3 mm diam, appendix sterilis erecta carnea 
cylindrica apice acutae basi valde constrictae 4.5 cm longae et 2.5 mm crassa. Flores masculi 10— 
12-andri: stamina in synandrium obpyramidatum vertice dilatatum subtruncatum irregulariter 
polygonum connata, thecis linearicoblongis. inferne angustioris, totam synandri longitudineum haud 
aequantibus, rimula brevissima verticali dehiscentibus. Flores masculi steriles deestt. Flores feminei 3— 
4—-gyni: ovarium subglobosum,  uniloculare; ovula plura suborthotropa patentia funiculis longis 
placentis 3 parietalibus vix prominentibus biseriatim affixa; stigma sessile, depresso—-discoideum. 

z Bj (Yunan): Æ? (Yingjiang,) in dense forest, alt. 1100 m. Sept. 25. 1991, Li Heng 9108 
(Cult. in Kunming, type KUN), ibid. Aug. 20. 1991, Li Heng9112 (KUN) . 
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